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近日，国家技术监督局首次公布了对石材产品的放射
性抽查结果。令人吃惊的是近23％的产品不合格，有些产
品超标五倍之多。



本次抽查的对象是北京、湖北、福建、广东、辽宁等
11个省市。抽查结果表明，花岗岩的放射性较高，大理石
的放射性较低。抽查中发现福建、广东、广西等南方地区
的花岗岩超标的较多。东北一些地区的花岗岩超标幅度较
大。（刘刚） 